Ughdarras lonadail: Moireabh 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 10,737 11,441 1,629 219 24,026 
1981 10,101 13,754 3,130 689 27,674 
1991 10,102 16,280 5,099 976 32,457 





